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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 
No . 01-20311/ 2009 /MCT, 

15th October 2010 , 
Scaled competitive tenders are invited for the supply of Pilot Plant Scale Multi Formulation 
Unit - 1 No . required for College of Pharmaceutical Sciences of Medical College , Thiruvananthapuram . . 

Tender should be superscribed , Tender Number and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can b . bad from this Office on working hours till 9 . 30 p . m . 

Tender No . - 61/ 2010 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original - Rs. 1, 040 . 

Duplicate - Rs. 520. 
Last date and time of sale of tender form -- 29 - 11- 2010 , 3 P . II . 
Last date and time of receipt of tender form - 30 - 11- 2010 , 2 . 30 p . m . 
Date and time of opening of tender -- 30- 11 - 2010 , 3p. m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficicat 
Postage Charge (Rs. 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office on 
or before 30 - 9- 2010 . No other forms of remittance will be accepted . 

101 umolo . read dabog lamosonmwe CA009 " no " 05ðar231o modul 
de Dooj 09901:37° om mu " 640 10 201c0000jeel . 61000 - 1 0M 10 . . 
ചയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നുംമുവച്ച് ഭർഘാസുകാ ണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


gർഘാസ് നമ്പർ 1 ( 2010) . 
ർ ഘാസം ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 
- ഒരസു സൽപരൂപ 1 , 040 , 

പകർപ്പ് ---രൂപ 520 , 
ർ 1ലാസ " ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും. 23 - 11 - 2010 , 3 മണി. 
ർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 3 ) -11 - 2010 , 2 . 30 മണി 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 01 -11- 2011 , 3 IE ണി , 

ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ( 21: ൻ . സിപ്പാളിൻ1 ആ ഫീസിൽ നിന്നും 
( പവർത്തി ദിവസEളീൽ വകു ന്ന + 3 . 3 മണി വാ ലാ , ദി ഷൂസ് : 2 1 7 .2 , 21, 8 വ 

ാറ്റത്തിന്റെ വിലയാ ടൊപ്പം 50 രപ അധികം ചാർത്ത : ( തപാൽ 3ജ്ജ 3 21 18 ന്റെ ഡായ 1 [ പിൻ. വിപ്പാ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപ്കിക്കണ്ടാ ണ് . മ ണ to 3 ഡ ക ാ 
19 -11-210 - ന് മുമ്പായി ഈ ആഫീസിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന8 , തപാ ൽ മാർഗം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വർ 2 iണിയാ. ഡ 
ഖാന്തരം മത പണി4 അവൻ ക്കാൻ പാടുള്ളു . ഫാത്ത23ാപ്പ് 1 2 ( ( ( 

2 ) 0. 57 ലക 
ഡാകമെൻറുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവി . കുർ 3, ഘ ) 11 " നമ്പരും 
വ്യം അനായീ - ജൗഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന മാൻ , മണിയോ ഡ ക മ നി 3 ഡി . 

എന്നതാ ണ് . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫിസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഷ്യമാണ്. 
Medical College, 

- - - - - -- - (Ed . ) 
Thiruvananthapuram . 

Principal . 


TENDER NOTICE 


- No . C5 +7807 2006. MCK 

| 14th October 2010. 
Scaled competitive tendens are invited for the purchase of C Arm X - ray Machinc to Medical 
College , Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment of Rs. 2, 340 prescribed cost in Cash or by Money 
Order till 1 - 12 - 2010 , 3 .30 p . m . No other modes of remittance will be entertained . Those who required tender 
forma by post , a sum of Rs. 40 will be added towards Postage Charges . Money Orden should reach this 
office at least 10 days prior to the closing date of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the envelope as Tender No . C5 /7807 /2006 /MCK for the purchase 
of C Arm X - ray Machine " addressed to “ The Principal, Medical College, Kottayam -8 " should reach this 
office on or before 2 - 12 - 2010 , 12 . 30 p . in , the due date mentioned above . Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened at 2 - 12- 2010 , 2 . 30 p . m at the stipulated time in the 
presence of the tenderers or their authorized representatives who may be present at that time. 

Further details can be obtained from this office during working hour . The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് സി 4 എക്സ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനായികുറച്ച് ദർഘാസുകു 
ണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

- ഒർലാസം പതം 2 , 340 രൂപ നിശ്ചിത തുക അടച്ച ആഫീസിൽ നിന്നും I - 12- 20 , $ 30 മണി വ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ് , ജർഘാസ് പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുളളവർ 40 രൂപ അധികം മ ണീയാർഡറായി അയയ 

ണ്ടതാണ്. അണിയോർഡറുക ൾ ദർഘാസ വിൽപന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലീക്കേണ്ടതാണ്. 
ലഘാസ * പ്ര 1 ത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നനല്ല : 

വേച്ച ദർഘാസുക ( കവറിനു മുകളിൽ * *13ർഘാസ് നമ്പർ , സി , 5, 787/ 06 എം സി കെ . ഉപകരണത്തിൻറ 
പേർ " നീ ആൻ എക്സ്റേ മെഷീൻഎന്ന giാലെഴുത്തോടുകൂടി പീൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളജ്, കോട്ടയം- 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 2- 12 -210, 12. 30 . മണീടമ്പ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷമീമാം11 :17. അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസ് യൽ ലക്ഷം 
ദർഘാസുകൾ 2 - 12 - 201 , 2 , 30 - മ ണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദവിവരങ്ങൾ . ൻ ഘാസ പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലാണ്. “ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാ 
മലാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുളള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്, 
Medical College, 

- ( Sd. } 
Kottayam . 

Principal 
RE- TENDER NOTICE 
N , C -2141 2010 DCK . 

29th October 2010 
Tenders are invited for the supply of the items listed below to Government Dental College , Kottayam . 

The tender should be superscribed Tender No. . . . . . . . . . due on . . . 2010 and addressed to 
The Principal, Goverament Dental College , Kottayam " . Belated tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened on 1 - 12 - 2010 at 11 a . m . in the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


| 


Cost of tender form - Rs. 450 for Sl . Nos . 1 , 2 and Rs. 338 for Sl. No . 3 . 
Last date anurt time of sale of tender - 29-11- 2010 , 3 p , m . 
Last date and time of receipt of tender --- 30 - 11 - 2010 , 3p .m . 

Iotending tenderers may obtain the tender form from the undersigoed on cash payment during office 
hours of 10 4 . in . to 3 p . m . Cheques, Drafts , Stamps etc . will not be accepted towarda 
the cost of tender form . Duplicate teader forms can be obtained on additional payment . The tender 
form is not transferable and cost is not refundable . The undersigned reserves the right to cancel 
the tender at any time partially or completely without specifying any rexon . 

Tender form will also be supplied to the firms by Registered Post against Money Order 
inclusive of Postal Charges Rs, 50 . Money Orders will be accepted only upto 16 -11- 2010 . 

കോട്ടയം ദന്തൽ കോഴe at 43ർഫേസിലെ 23-6 - 2011 () തീയതീയിലെ സി / 1039 / 2010 ഡി , സി , ഒക . 
try ? ഘാസ ( പകാരം 5 മി ലോ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമവച്ച് 14 ഘാസിക Ca 
ക്ഷണിച്ചിരുന്നു . 

. അവയിൽ67കാരനു താഴെ പറയു ന്ന സാധനങ്ങൾ (സാപ്പെ ചെയ്യുന്നതിന് 21( 31 ലാനുകൾ 
ക്ഷ rണിച്ചു കള ന്നു . 5 d inn കട്ടയം വന്നാൽ കാള 1 അഫ11 നിന്നും നിശ്ചിത വിലകടു :01 , 1 
നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ലെ മെൻ ഫോർ ൽ ( പാലി10 വർ 
ഒരോ ടെൽ ഫോറത്തിനു ക ട ൽ ഫാത്തിമാ 
വിലയോടൊപ്പം 50 രൂപ പ ൽ ചാർജം ( പീൻസിപ്പാൾ , ദന്തൽ കുളം, കോട്ടയd= 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

യE # ണം , ജി ഫോ അതിന്റെ വില മിട്ടി ഇനി ഒാർഡർമുഖാന്തി: മാതാർ സ്വീകരിക്കുകവള. . 
ഉപrtണീമൻറ വിശദാംശങ്ങൾ , EE frൻ 61Lാതി വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ 

വേ ഫാത്തിപ്പ് 
ലമി നാതാണ്. എന്തൊരു മാറ്റം മാഗികമായോ പൂർണമായ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ റa 
ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് . അധികാർൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, 

ർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - നും 2 - നും രൂപ 450 , ക ന ന . 3- ന " രൂപ 333 , 
മണികാർഡ് കം മിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 16 = 1 1 =2011 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 29 - 11 - 2010, 3 മണി. 
| മർഘാസ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി യു ,4 സമയവും - 3 - 11 - 2010 , 3 മണി. 
8ർഘാസ് തുറക്കുന്നതീയതിയും സമയവും -- 1 -12 - 2010 , 11 മണി, 

ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊളളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ : ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചി 
രീക്കു ണം , ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ഒാരോ ഒടണം ( പാതകൾ ഉalyർത്താടുകൂടിയ 
കവറുകളിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

LIST OF ITEMS 
Sl . No. Tender No . and 

Name of Item with 
File No . 

Quantity 
18/ 21 1 [] - 2 1 4 1 [10/DF 

t Unit Wor IE Station -- 1 No, 
19 ( 2010) [ 12142 IQDK 

Implant Handpiece - 2 Nos . 
i 2014 - 2143 / 10/ICK 

Fibre Optic Headlight - I No . 


Government Dental College , 
Gandhi Nagar P . O ., Kottayam . 


- [ Sl. 
Principal. 


